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نادي خورقكان للمعاقين 
ذا الاق كاه EHOIFEEKAN CINE FM THE‏ 





چ ا ل ِ هه َه ص ا لج 
سا a ME EE ME E‏ ت mH E‏ 


يشهد مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين بأن 
امنة خلفان حمد الكندي 
قد شارك /ت في ورشة 
( هند ضد الشائعات ) 
التي نظمها النادي عبر تطبيق زووم للإتصال المرئي يوم الأحد 2021/09/12 
ظ مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح 


رئيس مجلس الإدارة 


د.عبدالرزاق أحمد بني رشيد 


ىه 





